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『 ア クア ビー ズ 』 の 安全 性 (成分 ) に つき まし て 


いつ も 私 ども の 製品 を ご 愛用 いた だ き あ り が と う ご ざ いま す 。 
『 ア クア ビー ズ 』 の 安全 性 と 成分 に つき まし て ご 説明 いた し ます 。 


『 ア クア ビー ズ 』 は 、 公 的 機関 で 重金属 試験 を 始め と し た 規定 の 検査 を 受け 、 日 本 玩具 安全 基準 (ST) 、 
欧州 玩具 安全 基準 (EN 7 1) に 適合 し て お り 、 有 害 な 重金属 等 は 含ま れ て お り ま せん 。 


『 ア クア ビー ズ J』 の 原材料 は 、P VA (ポリ ビニ ル ア ル コー ル ) で 、 医 薬品 添加 物 規 格 に も 収録 され て 
お り ま す 。 医 薬品 の 錠剤 の コー ティ ング や 切手 の 裏 の 棚 に も 使用 され て お り 、 急 性 毒性 お よび 発 ガ ン 性 が 
ある と の 報告 は な く 、 極 め て 有害 性 が 低い と され て お り ま す 。 

以上 の 原材料 を 、 日 本 の ブラ ンド メー カー と 開発 協力 し て 調達 し て お り ま す 。 


今後 と も お 客 様 に ご 満足 いた だ ける 製品 作り に 取り 組ん で まい り ま す 。 引 き 続 き 私 ども の 製品 を ご 愛用 
いた だ け ま す よ うお 願い 申し 上 げ ま す 。 
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